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Notifications 


കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് 


- നോട്ടീസ് 


No. DB 5 (5 )/ TDPL /Ranni-Manimala Line /2013 - 14 . 


ബന്ധ പ്പെട്ട കരാറുകാരും തൊഴിലാളികളും അവരുടെ 
നിയമാനുസൃതമായ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനുവേണ്ടി താഴെ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില്ലേജുകളിലെ വസ്തുക്കളിൽ സർവ്വേ 
സംബ ന്ധ മായും മറ്റും പ്രവേശിക്കുന്നതും, നിർമ്മാണ 
പവർ ത്ത ന ങ്ങ ൾ നട ത്തു ന്ന തു മാ ണെ ന്നുള്ള വിവരം 
ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ജില്ല താലൂക്ക് 

വില്ലേജ് 


കോട്ടയം 
പത്തനംതിട്ട 


കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 
റാന്നി 


- സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി മേഖല യിൽ വോൾട്ടേജ് 
ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക, പസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കു ക , 
ഉപ ഭോ ക്താ ക്കൾക്ക് ഗുണ മേ ന്മ യുള്ള വൈദ്യുതി 
ആവശ്യാനുസരണം തടസ്സംകൂടാതെ ലഭ്യമാക്കുക എന്നീ 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി, വൈദ്യുത പസര ണ - വി ത രണ് 
ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സംസ്ഥാന 
വൈദ്യുതി ബോർഡ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മണിമലയിൽ 
( കറിക്കാട്ടൂർ) ഒരു 33 കെ . വി . സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന 
തിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടി 
രിക്കു ക യാ ണ് . നിർദ്ദിഷ്ട മണിമല 33 കെ . വി . സബ് 
സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നില വിലുള്ള റാന്നി 110 . കെ . വി . സബ് 
സ്റ്റേഷ നിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കുന്ന 18 . 5 കിലോമീറ്റർ 
33 കെ . വി . സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 2003 - ലെ 164 -ാം 
വകുപ്പ് പ്രകാരം വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും 


മണിമല 
റാന്നി 
പഴവങ്ങാടി 
ചേത്തയ്ക്കൽ 


- ( ഒപ്പ്) 
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, 
- ട്രാൻസ്മിഷൻ സർക്കിൾ , 

- പൂവൻതുരുത്ത്. 


